Dr inż. Zofia 


Traczewska-Biatek 


NAJUKOCHANSZA ZONA, MATKA I BABCIA 


przezywszy lat 58, po krötkiej a ciezkiej chorobie, opatrzona sw. Sakramentami, 


zmarła dnia 19 listopada 1989 roku. 


Wyprowadzenie Zmarłej z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środe 22 listopada 1989 roku o godzinie 10.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


MĄŻ, CÓRKA Z MĘŻEM, SYN Z ŻONĄ I WNUKI 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we środę dnia 22 listopada br. o godzinie 9.00 w kościele Ojców Franciszkanów. 


